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Gabriela 23 anos 










Listado de problemas 


■/ Overbi+e aumentado 
s Escaso overjet 

■S No coincidencia de Imeas medias 

s Caninos no contactantes derecho en disto 
izquierdo en mesio 

s Compresion zona lateral superior e inferior 

S Ausencia de pieza 25 

■S Mesiogresion de pieza 26 

■S Falta de espacio superior e inferior 

■S Perfil convexo 






23 anos fern 


SNA 81° (81.3 +- 3.7) 
SNB 71° (79.2+-2.3) 
ANB 10°(2.5+-2.4) 
ISpP 88° 

SpPAB 109° 

SpPAPg 107° 


Tamano de max inf debe ser 75mm es 82mm 
Tamano rama debe ser53.57mm es 64mm 
Tamano max superior debe ser 50mm es 57mm 


Overbite 5mm 
J 77° 

GoSnSN 45°(31.3+-3.29) 
B 30° (23.2+-3.7) 

IGoGn 97° 

11 142° (133.6+- 13) 
Angulo gomaco 118° 
Angulo silla turca 136° 
Angulo de Downs +20° 


Distoclusion esqueletal 
a causa posicion y direccion 
max inferior 

Mordida profunda dentoalveolar 
Con crecimiento ro+acional 
divergente con ambos maxilares 
en retroinclinacion extrusion antero 
Y postero inferior 
Incisivo superior recto 
Incisivo inferior volcado 
Perfil convexo 
Angulo gomaco disminuido 
Angulo de la silla turca aumentado 


\ 



Diagnostico jerarquizado 

S Deckbiss - Mordida profunda denoalveolar ? 

s Discrepancia hueso diente * 

S No coincidencia de Ifneas medias 
(dentaria funcional?) 

s Auser\c\a de pieza 25 

^ Mesiogresion de 26 


s bistoclusion 



Objetivos de tratamiento 


S Lograr overjet overbite 
s Obtener contactos caninos 
s Ubicar lineas medias 
s Dar estabilidad sector anterior 



Plan de tratamiento 


s Extraccion de 14- 34- 44 
s Retraccion de caninos 
s Ubicar lineas medias 
s Retrusion sector anterior 


s Intruir sector anterior 



Aparatologia 


s Arco transpalatino 
^Brackets de arco recto 
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